1M                         THEOR1E DE LA GHALEUR.

deux parties par un plan A perpendiculaire aux deux autres (fig. 7);
nous allons considerer les temperatures de la masse BAG comprise
entre les trois plans infinis A, B, C. On suppose que 1'autre partie
B'AC'du solide infmi est une source constante de chaleur, c'est-a-dire
que tous ses points sent retenus a la temperature i, (fui ne pent
jamais deYeair moindre nl plus grande. Quant aux deux solides late-
raux compris, Tun entre le plan C et le plan A prolonge, 1'autre entre

Fig. 7.

le plan B et le plan A prolonge, tous leurs points ont une temperature
constante o, et une cause exterieure leur conserve toil jours cette memo
temperature; en fin, les molecules du solide cornpris entre A, B et C
ont la temperature inltiale o. La chaleur passera success!veinent <hi
foyer A dans le solide BAG; elle s'y propagera dans le sens de la lon-
gueur qui est infinie, et en meme temps elle se detournera vors les
masses froides B et C qui en absorberont une grande partie. Les tempe-
ratures du solide BAG s'eleveront de plus en plus; mais el les ne pour-
ront outre-passer ni memeatteindre un maximum cle temperature, qui
est different pour les different* points de la masse. 11 s'agit de connaitro
Fetat final et constant dont Fetat variable s'approche cle plus en plus.
Si cet etat final etait connu et qu'on le format cTabord, il subsiste-
rait de liii-meme, et c'est cette propriete qui le distingue de tons les
autres. Aussi la question actuelle consists a determiner les tempera-
tures permanentes d'un solide rectangulaire infmi, compris entre deux
masses de glaee B et C et une masse d'eau bouillante A; la considera-
tioa des questions simples et primordiales est uu des moyens les pi uso pour C.
